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Düzgün Elektrik Alan ve Sığa 



1. Eşit kütleli q 1 ve q 2 cisimleri, E 1 ve E 2 şiddetindeki düz¬ 
gün ve yatay elektriksel alan içerisinde Şekil I ve Şekil II 
gibi dengededir. 



Şekil I 



4. Sabit gerilim kaynağına 
bağlanmış paralel iletken 
levhaların durumu şekil¬ 
deki gibidir. 

Levhalar arasında işa¬ 
retlenen bölgede elekt¬ 
rik alan çizgilerinin du¬ 
rumu nasıldır? 



Buna göre, 

ıı. Ei <e 2 

III. F 1 < F 2 


IV. q 1 (-) yüklü ve q 2 (+) yüklüdür. 

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? 


A) Yalnız I. 


D) 


B) I ve IV. 

ve IV. E) I, 


2. Sürtünmelerin önemsiz olduğu 
düşey düzlemde birbirine paralel 
metal levhalar arasına yük cinsi 
bilinmeyen X cismi bırakılıyor. 

Buna göre; 

I. X cismi proton ise 1 yolunu 

izler. 

II. X cismi nötron ise 2 yolunu 

izler. 


C) III ve IV. 

ve IV. 
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Sabit gerilimli üreteçlere bağla¬ 
mış paralel iletken levhalar ara¬ 
sında pozitif yüklü P cismi şekil¬ 
deki gibi tutulmaktadır. 

P cismi serbest bırakıldığında 
kinetik enerjisinin yola bağlı 
değişim grafiği aşağıdakiler- 
den hangisi gibi olur? 


d _ d _ d ^ d _ d 



III. X cismi elektron ise 3 yolunu izler. 

yargılarından hangileri doğrudur? 

A) Yalnızl. B) Yalnız II. C) Yalnız III. 

D) İve III. E) 1,11 ve III. 

3. Levha kondansatörün sığası; 

I. levhalar arası uzaklık, 

II. levhaların yüzey alanı, 

III. levhalar arasındaki ortamın dielektrik katsayısı 

niceliklerinden hangilerine bağlıdır? 





A) Yalnız II. B) I ve II. C) I ve III. 


http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/ 


D) II ve III. 


E) I, II ve III. 
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6 . 


Sabit gerilimli 3V ve 2V'!uk üreteçlere bağlanmış paralel 
iletken levhalar arasında oluşan elektrik alan şiddetleri sı¬ 
rasıyla E 1 ve E 2 'dir. 
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9. 3A ve 2A yüzey alanına sahip paralel levhalar arasındaki 
uzaklıklar sırasıyla d ve 2d, aralarını dolduran maddelerin 
dielektrik kat sayısı £ ve 3£'dir. 

d 2d 
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7. 


8 . 


Buna göre paralel levhalar arasında oluşan elektrik 

alan şiddetleri oranı _J_ kaçtır? 

E 2 

A) A B)A C) 1 D) A E) A 
9 3 2 4 
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Sabit gerilimli üretece bağlanmış 
paralel iletken levhalar şekildeki 
gibidir. 

Buna göre K, L ve M noktala¬ 
rındaki elektrik alan şiddetleri 
E k , E l ve E m arasındaki ilişki 
nedir? 

A) e k >e l >e m 

c ) e m >e k >e l 

e ) e k= e l= e m 
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B ) E M >E L >E K 

D) e k >e l =e m 
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Buna göre sığaçların sığaları oranı _J_ 

C 2 

A) A B) A C)1 D) A 

9 3 2 


kaçtır? 


E) 2 


10. Yarıçapları sırayla 2r ve 3r olan 
şekildeki içi boş K ve L küreleri¬ 
nin sığaları sırayla C K ve C L dir. 

Buna göre sığaçların sığaları 
oranı Ai kaçtır? 

C L 

A) A B)A C)A 

3 3 9 



11 . X ve Y sığaçlarına ait yük - gerilim grafiği şekildeki gibidir. 


Yük (C) 



Gerilim (V 


Şekildeki paralel levhalar 
arasında sabitlenmiş eşit 
yüklü q 1 ve q 2 cisimlerine 
etki eden elektriksel kuv¬ 
vetler sıra ile F 1 ve F 2 dir. 

Buna göre kuvvetlerin 

büyüklükleri oranı Al 
kaçtır? E 2 

a) A b)A c)A 
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D) A E) 1 
2 


Buna göre X ve Y sığaçlarının sığaları kaç Farad’dır? 
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Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz. 





















































